
取 扱 説 明 書 


STReflmeR 


♦このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき， 

:まことにありがとうございます。 

ミ》この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し<安全にお使いくだ 

画さい。 ご使巧前に「安を上のごミ主意」を必ずお読みください。 

をで n 読みになった後はいつでもご覧になれるよう，お手元に 
1議漏賛撫源くピさい。 

: Mil 誦議鑽議裝買い上げ日、販売店をなどの記入を確かめて、 
iliiiiiliiiiiiii をい。 


機種名 （総称名）4圆麵圓誦1画 

エス エムティーシーエツクス玉顯;ミミ!!;;;;;;;;;;;;留;;国; 

S22MTCXS-W に） 

S25MTCXS-W に） S40MTCXP-W (C) S40MTCXV-W (C) 
S28MTCXS-W (C) S50MTCXP-W (C) S50MTCXV-W (C) 
S36MTCXS-W に） S56MTCXP-W に） S56MTCXV-W (C) 



































エアつンを 
清潔に保ちたい 


エコ自動運転 UlEffil 

室内-屋外温度に応じて、自動で最適な温度と 
運転モードを選び、快適性と省エネを両立します。 


タイマー運転 

停止するまでの時間、および 
運転するまでの時間び設定でさます。 


快眠運較〇™ 

室内温度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。 


づ STREflfneR 


r スト y —7 J とは… 


プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電 J によって酸化分解力の強い高速電子をエアコン内 
に生成させ、光触媒集塵•脱臭フィルターで捕獲したウイルス※1やアレル物質※2をすばやく 

抑制-除去する機能でず。 （高速電子は、本体内で発生しまずので安全でず） 


《 ] 試験機関 
試験方法 
試験結果 


(財）日本食品分析センター 
ウイルスにスト U —マを照射 
99.9%し:_(上抑制 


》2試験機関；和歌山県立医科大学 

試験ち法；アレル物質にスト1」ーマを照射 
試験結果：日日.日％(上除去 


運転中にスト U - マ放電の「シュー」という音びしますび異常ではありません。 

また、ご使用環境により、音びルさくなったり、音質び変わることびありますび、異常ではありません。ストリーマ 
放電により微量のオゾンび発生するため、吹出□からニオイびすることがありますび、ごくわずかであり、健康 
にす障はありません。 





















■ お部屋の空気を^ 

き打いにしたい^ 


フィルター掃除運転 

エアつィ ルターの お手入れを 
エアコンび行います。 

自動掃除(約]曰に一度）と 

手動掃除(巧れが気になるとさ)機能 

びあります。 


ストリーマ空気清淨運転 

スト1」ーマ放電の分解力で 
ウイルスやイヤなニオイを抑え、 

お部屋の空気をきれいにします。 

送風運転としてもお使いいただけます。 


ち< じ 


ま全上のごを意.... 
を部の名前と働を. 
運転前の準備 ........ 


エコ自動運転 . 11 

運転のしかた 

(エコ自動.ドライ.:令房.暖房.空清運転）… .1 2 

風■調節 . 13 

風向調節 . 14 

風ないス運転 . 1 已 

ストリーマ空気清浄運乾 . 16 

禮康;令房運転 . 17 

タイマー運転 . 18 

快眠運転 . 19 

フィルター掃除 . 20 

內部クリーン運転 . 21 


お手入れのしかた . 22 

交換のしかた . 28 

安全にお使いいただくために . 29 


運転ランプび点滅するとを . 30 

故障かな？と思った5 . 32 

保証とア フターヴー ビス . 36 

お客様ご相談窓 □. 37 

長期使用製品ち全表示制度に基づく 
本体表示について . 37 


用語集（さくいん） . 39 
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ずお守 
ださい j 


安を上のごミ主意 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容應お • 図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■ r 表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、巧のように区分していまず。 



-「死 t や重傷を負ラおそれびある 
3 内容」をおしています。 


お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 



r けびや財産に損害を受けるおそれび 
ある内容」を示しています。 


r してはいけないこと」を表しています。 


ぶ災ゃ殻灌、 

大けがを防ぐために 
お守りくだをい。 


「しなければな5ないこと」を表しています 


電源プラグ 


A 警告 


^電源プラクのちる機種の場合 


電源プラグやコードは 


0 


〇 

'ぶず実施 


■運転中にプラグを巧かない。^ 

(感電や放電による火災の原因） 

■電源コードを持って抜かない。※ 

(断線による、発熱や発火の原因） 

■めれた手でプラグの巧き差しや操作はしない。 

(感電の原因） 

■違中で接続したり、延長コードの 
使巧、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、火災の原因） 

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や火災の原因） 

■プラグは根元まで確実に差し込む。^ 

(接触不良による感電や火災の原因） 

■定期的にプラグのホコ U を wm 

乾いた布でふき取る。※ 


(湿気などで絶縁不良となり、 
発熱や発火、火災の原因） 


八 注意 


室内ユニットは 


0 ■動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

禁止■精密機器や食品、美術品の保を、 
動植物の飼育や ！ 

栽培などに使わない。 

(品質低下などの原因） 


;'一-— 


く^^^ 


.の 


異常.が障時には直ちに使用を中止ずる 

〇 異常-故障例 

参電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源プラグび変色している。 

必ず実施 参こげ臭いニオイびする。 

♦ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

参室内 ユニッ トから水び漏れる。 

(異背のまま崖転を続けると故障や感電、 

発煙、火災などの原因） 

すぐに達転を停止し、電源フラグをあくか、ブレー 
カーを切ってお買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談ください。〔けフページ] 


〇 

必ず実施 


■ユ ニットの下に、他の電気製品や 
家貝才などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損や故障の原因） 

■燃焼器具と一緒に 
運転ずるとさは、 

こまめに換気する。 

烟奠素不足による頭痛など 
の原卸 IBl i 

■燃焼器具は、風び直接あた5ない 
場巧で使巧ずる。 

(不完全燃焼の原因） 

■乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 


4 


STOO 曰 



















据付け-移設-修理時は 


〇 ■エアコンの据付けや移動、修理、再設置はおず 
お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 

(感電や火災などの原因） 

'ぶず ^ fifi ■アースや漏電しや断器び設置されている 
ことを確認，ずる。 

(感電や火災などの原因） 

■必ずエアコン専用の電源コンセントを使ラ。 

(他の機器と併巧すると、発熱による火災の原因） 

■をえない、暖ま5ない場合は、をお漏れが 
原因の一つと考え5れるので、お買い上げの 
P ぶ売店に相談する。 

:令媒追加を伴5修理の場合は、を媒漏れびない 
ことをサービスマンに確認してください。 

(を媒は安全で、通常は漏れませんび、万一室内 
に漏れ、つアンヒーターやコン□などの火気に 
触れると、有害な生成物発生の原因となります） 
■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に 
設置されていないか確認ずる。 

(万ーガスが漏れると、発火の原因） 

■ ドレンホースび確実に排水ずるよラに 
配管されているか確認ずる。 

I (不確実な場合、家財などをめらす原因） 


まかユニットは 


Q ■ユニット® ' 

アルミ部がに触らない。 

(手を切る原因） 

S 止 ■ユニットの 上に乗ったり、 ' — 

物を載せたりしない。 « 

(ベランダなどの高い場所に 

設置の場合、お落の原因） ご、、'、 

■据付台び破損したまま、 * '礎 

放置しない。 

(落下につなびり、けびなど 
の原邸 

〇 ■ユニットの 周辺に、物を置いたり、 
落ち葉びたま5ないようにずる。 

(虫などび侵入し、故障や発火、発煙の原因） 

必ず実施 


翁'： 


吸 

(アルミ部分） 


.が 

/y. /‘ 


〇 






ドレン 
ホース 


長期聞な用しないとをは 


〇 

おず実施 


■電源プラグを巧く。 

(ホコ U びたまると、発熱、発火の原因） 


唤化 □ 


ストリーマ放電について 

•微量のオゾンび発生するため、吹出□か b ニオイびするこ 
びありますび、ごくわずかであり、健康に支障はありませ 


お手入れ時は 


0 


〇 

がず実旋 


■不安定な台に柔5ない。 

(転倒など、けびの原因） 

■ユ ニットのアルミ部分に軸5ない。 

(手を切る原因） 

■エアコンを 水洗いしたり、花瓶など 
水の入った容器を載せたりしない。 

(感電や発火の原因） 

■赵ず運転を停止し、電源プラグを巧くか、 
ブ レーカーを 切る。 

(フアンび高速回転しているため、けがの原因) 


f お手入れ時は 

Q ■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 
改造、內部の洗をはしない。 

(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因） 


ご使用時は 

0 ■吸込□や吹出□に指や棒などを入れない。 

(けがの原因） 

■長時間を風を体に直接あてない、をやし過ぎない。 

おやすみのときなど、長時間、：令風を体に直接あて 
たり、をやし過ぎたりしない。（体調を崩す原因） 
特にお子様や高齢者にはごミ主意ください。 

■可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など） 

は本体の近くで使用しない。 

(感電や引火の原因） 

■腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では 
使用しない。 

(弓 I 火や本体への吸引による発乂や発煙の原因） 





















屋外温度センサー部 

屋外の温度を感知しまず。 


室外ユニット 


機種ち 


ぶ媒配管、接続電線 


電源電線 

(電源プラグが付いていない 
機種のみ） 


吸込 □— 

(側面-背面) 


ドレンホース 

ぶ房-ドライ運転時、 

室内 ユニッ トから止!た水を 
排出しまず。 


吹出 □ 


ドレン排水 □ - 

暖房運面時、室うトュニットから 
化た水を排出しまず。（底面後で) 


アース 端子 

(内部） 


^室內ユニット ] 


電源プラグ 
S40MTCXV-W に） 
S50MTCXV-W (C) 
S56MTCXV-W (C) 

にはがいていません。 


吸 

(上風 


ルーバー(左ち風向調節羽根) 

(峨出 I □内部） 〔 M 4 ベージ] 


吹出 □ 機種名 


電源コード 


フラップ- 

(上下風向調節羽根） 

I M4 ページ J 


ii 黎雜 ilii 難 


スト ij — マランプ(青）- 

[►16, 21 ぺージ j 

参点滅した6ストリーマユニットを 
お手人れしてください。 、 

I ►24, 25 ページ I 


タイマーランプ(糧） 

(►18 ぺージ ] 


運転ランプ(緑）一 

♦運転中に点巧しまず。 


内部クリーン*おそうじランプ(緑） (> 2 〇, 21 ページ 

•点滅したらダストボックスをお手入れしてください。 


(►26. 27 ページ I 

-運転/停止ボタン 

• _, •巧すと運転モードは「エコ自動象 

^ ^ f 1 風量は「自動」で違転します。;:;:ぶ;:;。: 

ストリ-7娜クリ-ン.ぉぅじ 3拉准止 I 1 ちう一度押すと停止移まず纏獲 S 

、 J [>11ベ-ぶ} 

参リモコンがみつが貨な懸纏蠻魔 S 
受イミな B _ などにご使巧く.ださ：巧: ii 襲讚爵 

•リモコンからの信号を受ける部分です。 

参信号を受けると、受信音と同時(こ達転ランプが点滅し、受信を確認できまず。 
•運転開始…ピッピ、ソリ 
•設定変更…ピッ；> 

•運転停止…ピー丄 


(イラストは， S 40 MTCXP 、 S 50 MTCXP 、 S 日 6 MTCXP 、 S 40 MTCXV 、 S 己 OMTCXV 、 S 56 MTCXV ) 





















前面パネルを開けたとき 




室内-室外ユニット筒辺の確認 

■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、 
テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。 

参設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 



■义災警報器と室内ユニットの唤化□は 1.5 nU ソ上の距離を 
あけてください。 


■加湿器などををくで使用ずる際はごを意ください。 
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムや 
マグネシウムなどの化合物が水と一緒に放化される場合 
があり、蒸発ずると白い粉になりまず。 

このような水分がエアコン内部に入るとミちれの原因に 
なります。 

■調理室など油煙のるいところ、または可燃性ガス-腐食 
性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けて 
ください。 

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないで 
ください。（エアコン内部にワックスの成分が付着し 
水漏れの原因となりまず。）ワックス塗布後は十分換気を 
行ってから運転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□や峽化□をふさがないでくだ 
さい。 














各部の名前と働き 



表示部 


運転状態を表示します。 
(図は說 S 月のため全部表示 
しています。） 

表 W 部の保護シートは、 

使用時にはがしてください。 


送信部 


運乾/停止ボタン 


巧すと運転。 

もう一度押すと停止します。 


風向ボタン 


風向を調節します。 


►14 ぺージ | 


エコ自動ボタン 


室内•屋外温度に応じて、自動 
で最適な温度と運転モードを 
還び、峽適性と省エネを両立 
します。 f ►りぺージ〕 


伯恆狮驟* 

.時間後時間後 ■■■■■ 


クリ-ン 風ないス 


温度調節ボタン 


温度を調節します 。 〔M 2ページ 1 
上がる 


下がる 


風ないスボタン 


風向と風量を調節して、風を 
直接体じあたりじくくします。 

I HS ぺージ I 


風量ボタン 


風量を調節します。 


〔 ►13 ぺ - シ 1 


快眠ボタン 


室内温度をコント□ール 
して'陕い眠りとさわやかな 
目覚めをサポートしまず。 

ベ-巧 

操作取消は 

麵国を押してください。 


內部クリーンボタン 


エアコン内部を乾燥させて、 
カビやニオイの発生を巧え 
まず。 [^巧ぺ-巧 


:快眠づストリ-マフィルタ-麵 
• ) 陪気清浄）【 、• 

哨部か」-ン 健康ち房 


タイマーボタン 


運転が停止-再開ずるまで 
の時間を設定しまず。 

W8 ベージ J 

操作巧消は 

を押してください。 


フイルター掃除ボタン 


エアフィルターのホコリなど 
のミちれをエアコンがきれい 
にします。 [^20 ページ 1 


ストリーマ空気清をボタン 


お部屋の空気をきれいに 
したいときに使います。 

(►けぺーシつ 


健康ぶ房ボタン 


屋外と室内の温度差をお巧 
し、体にやさしいち房運転を 
します。 の 7 ぺ马 


サインリセットボタン 


ダストボックスとストリーマ 
ユニットのおそうじサイン 
をリセットします。 

(>24 〜 27 ぺ - ジ 1 


























